REPÚBLICA DEL PERÚ 


Título N° :7038674-2023 
Fecha : 24/07/2023 14:39:43 


> 
Código de Verificación: 13500758 su na r 


O 
Pis: 


SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS 3 
TARJETA DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR ELECTRÓNICA 


ZONA REGISTRAL N° Iv 
SEDE REGISTRAL - CAJAMARCA 


Partida Registral : 60529878 
DUA/DAM : 000-0000-00-000000-0 
Título : 2023-7038674 

Fecha del Título : 24/07/2023 


Condición : SIN DEFINIR 


Datos del Vehículo 


Categoria : L1, L2, L3 y L4 

Marca : CROSS 

Modelo : AT200GY ROUTER 

Color: NEGRO 

Número de VIN : LHJJJM0O2XAB201677 
Número de Serie : LHJJJM02XAB201677 
Número de Motor : 169FML10A05903 
Carrocería : MOTOCICLETA 
Potencia: 9.5 

Form. Rod. : 2X1 

Combustible : GASOLINA 


Asientos : 1 Cilindros : 1 
Pasajeros : 1 Longitud : 1.85 
Ruedas : 2 Altura : 0.86 
Ejes : 2 Ancho : 0.46 


plis: 


Placa N° 


M4-1978 


Placa Anterior N° 


Año Fabric. : 2010 
Año Modelo : 2010 


Versión : HHHHHHH 


Cilindrada : 0.2 
P. Bruto : 0.269 
P. Neto : 0.119 

Carga Util : 0.150 


